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Fijiansk 


«Fijiansk» kan ogsa referere til Fiji. 


Fijiansk er et oseanisk sprak som snakkes pa Fiji, og er 
offisielt sprak der. 350 000 mennesker pa Fiji snakker 
fijiansk, hvilket er under halvparten av befolkninga, men 
det er 200 000 mennesker til som har det som 
fremmedsprak. Fijiansk ble offisielt sprak pa Fiji med 
grunnloven fra 1997, sammen med engelsk og hindustani. 
Fijiansk er et VOS-sprak («Elsker deg jeg»). 
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